Town of Arlington Override Election June 11, 2005 


Precinct 

Registered Voters 

Total Voted 

% 

YES 

NO 

□IFF 

% YES 

%NO 










Precinct 1 

1034 

363 

35% 

151 

212 

-61 

41.6% 

58.4% 

Precinct 2 

1371 

652 

48% 

278 

374 

-96 

42.6% 

57.4% 

Precinct 3 

1359 

497 

37% 

272 

225 

47 

54.7% 

45.3% 

Precinct 4 

1248 

419 

34% 

185 

234 

-49 

44.2% 

55.8% 

Precinct 5 

1267 

444 

35% 

155 

289 

-134 

34.9% 

65.1% 

Precinct 6 

1410 

529 

38% 

275 

254 

21 

52.0% 

48.0% 

Precinct 7 

1278 

442 

35% 

221 

221 

0 

50.0% 

50.0% 

Precinct 8 

1464 

807 

55% 

560 

247 

313 

69.4% 

30.6% 

Precinct 9 

1465 

563 

38% 

272 

291 

-19 

48.3% 

51.7% 

Precinct 10 

1477 

864 

58% 

540 

324 

216 

62.5% 

37.5% 

Precinct 11 

1382 

808 

58% 

427 

381 

46 

52.8% 

47.2% 

Precinct 12 

1515 

1034 

68% 

664 

370 

294 

64.2% 

35.8% 

Precinct 13 

1473 

820 

56% 

376 

444 

-68 

45.9% 

54.1% 

Precinct 14 

1356 

632 

47% 

344 

288 

56 

54.4% 

45.6% 

Precinct 15 

1494 

832 

56% 

412 

420 

-8 

49.5% 

50.5% 

Precinct 16 

1372 

830 

60% 

463 

367 

96 

55.8% 

44.2% 

Precinct 17 

1066 

312 

29% 

141 

171 

-30 

45.2% 

54.8% 

Precinct 18 

1407 

835 

59% 

357 

478 

-121 

42.8% 

57.2% 

Precinct 19 

1445 

812 

56% 

399 

413 

-14 

49.1% 

50.9% 

Precinct 20 

1367 

592 

43% 

312 

280 

32 

52.7% 

47.3% 

Precinct 21 

1323 

609 

46% 

322 

287 

35 

52.9% 

47.1% 










Total 

28573 

13696 

48% 

7126 

6570 

556 

52.0% 

48.0% 


1 


6 / 15/2005 



































